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NOTA DEL PRESIDENTS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 


En su 3440 a sesion, celebrada el 18 de octubre de 1994, el Consejo de 
Seguridad examino su proyecto de informe a la Asamblea General correspondiente 
al periodo comprendido entre el 16 de junio de 1993 y el 15 de junio de 1994. 
El Consejo de Seguridad aprobo el proyecto de informe sin votacion. 
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